Panasonic 


取扱説明書 


♦増設巧能な親機は 
(豚4已ページ） 

♦増設子機を使用するには、 
お使いの親機への登録（増設） 
び必要です。 

(豚 12. ] 3ページ） 


増設子機 

品番 KX-FKD401 



ニッケル水素電池のリサイクルに 
ご協力 < ださい。 

Ni-MH 



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございます。 


パナソ ニ ックの会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 でに ’ 愛用者登録」をしてくださし、 


PC 

携帯 


http://club.panasonic.jp/ 

http://mobile.club.panasonic.jp/ 



※このサービスは 
WEB 限を の 
サービスです。 


■ この取扱説明書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのラえ、 


保証書 
別添付 


正しくま全にお使いください。 

■ ご使用前に r 安全上のご注意」 （4 〜己ページ）を必ずお読みください。 

■ 保証書は r お買い上げ曰 • 販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と 
とちに大切に保管して<ださい。 


確認 


準備 



電話帳/ 
文字入力 


フアクス 


留守番 




サービス 


お好み 

設定 


必要: 

と 





























が要なとを 

参窓センサーを使ラ 
♦壁（柱）に掛ける 
参電池パックを交換する 
♦お手入れ 
参仕様 

♦増設巧能な親機と利用でさない 
機能 

♦別売品 . 

参保証と アフターサービス 


ファクスを受ける 3 3 


留巧巧電話を使ラ^ 


かけてさた相手の電話番号がわかる 
ナンパー•デイスプレイヴービス 36 

• 着■(言履歴を見る . 36 

•巧手によって呼出音を変える 

(着信鳴り分け） . 36 

•着信読み上げについて . 37 

• グループ読み上げについて . 37 

音の設定^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 38 

•呼出音を変える . 38 

•音の大ささを変える 
(呼出音量/を話音量/ 
yvt _ —力一音至） . 38 

キーロックを使5 39 

機能一質 . 40 


ち<じ 


♦本体と付属品/添付品…… 

まを上のご注意 

使用上のお願い 

♦各部のなまえとはた5さ 

準備 

♦子機を親機に登録する…… 
•子機を準備する 
♦子機に名前をつける 


電話をかける/まける 

参電話をかける/受ける 
•同じ巧手にちラー度かける…'… 

•電話帳でかける . 

•ワンタッチダイヤルでかける… 

•テ機を置いたままかける . 

参通話中の機能 . 

• 通話中に受話音量を変える . 

•巧手の声の音質を変える . 

•自分の声をほく変える . 

•ホ目手に待ってちらう . 

•キヤッチホンを受ける . 

♦通話を録音する 
参迷惑な電話をお断りする 

饰訊巨丕） . 

• 相手の声を確認して電話に出る 

(あんしん応答） . 

参内線電話をかける/受ける 
♦電話をまわす/ 3 ち通話にする 

電話帳に登録する 


义字入力のしかた 


•電 f ち帳を転送する 
♦ワンタッチダイヤルに登録する 


r 困ったとさ」は、親機の取扱説明書を参照 
して < ださい。 


-増設した親機によって、利用できない機能びあります。 （豚4 已ぺージ） 

-この取扱説明書で説明している親機の操作やディスプレイ表示は、 VE - GD 21 DL / 
VE - GD 21 DW のものでず。 

増設ずる親機によっては操作やディスプレイ表示び異なる場合びありまず。 

• 親機の取扱説明書と合わせて、よ< お読み< ださい。 


■ 商標について 

本書に記載の会社名 • □ゴ•製品名•ソフトウエア名は、各会社の商標または登録商標でず。 
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電話帳\文字入力 






















































本巧と付属品/添付品 


不備な点びございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。 


r 


本体と付属品 


A 


□本体 




確認 


準備 



電話帳/ 
文字入力 


フアクス 


留守番 




サービス 


お好み 

設定 


お要: 
と 
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をを上のごを意 必ずお守り < ださい） 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 


■誤った使いちをしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、 
説明していまず。 


A 危険 
A 警告 
A ま意 


r 死亡や重傷を負ラおそれび大さい内容」です。 


r 死 t や重傷を負5おそれびある内容」です。 


r 軽傷を負5ことや、財産の損害び発生する 
おそれびある内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の 
図 記号で説明していまず。 

(なは図記号の例です） 

0 してはいけない内容です。 

〇 実行しなければならない 
内容です。 


電化パックについて 
I 分解•改造しない 


A 危険 


⑩ 

分解禁止 


液ちれ•発熱•破裂の原因に 
なります。 


■ 义の中に捨てたり加熱しない 


0 

禁止 


液ちれ•発熱•破裂の原因に 
なります。 


■ 指定の電池パックじ(がは使用しない 


0 液ちれ•発熱•破裂の原因に 
なります。 

禁止 


■ ©©端子を金属などに接軸させない 


0 液ちれ•発熱•破裂の原因に 
なります。 

禁止 


■ 付属の電池/ (ックを、この機器 LU が 
に使用しない 

0 液ちれ•発熱•破裂の原因に 
なります。 

禁止 


■液もれしたとき、"液"に軸れたり、 
目に入れない 

0 目に入ると、失明の原因に 
なります。 

禁止 

• 目に入ったら、こすらず、すぐに 
をれいな水で洗ったあと、直ちに 
医師のミ台療を受けてください。 


■ 専用の巧電台を使用して指定の電池 
パックを巧電ずる 


〇 


液ちれ•発熱•破裂の原因に 
なります。 


■ネックレス、 ヘア ピンなどと一緒に 
持ち運んだり保管しない 


0 

禁止 


液ちれ•発熱•破裂の原因に 
なります。 
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(続く） 


A 警告 


■分解•修理•改造しない 

⑩ 火災•感電の原因になります。 


分解禁止 


参修理は販売店へご相談 < ださい。 


■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む 

〇 差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因にな0ます。 

参傷んだプラグ' ゆるんだコンセントは使用 
しないで < ださい。 


■電源コード•電源プラグを破損ずるよラな 
ことはしない 

r 厦つける、加工ずる、熱器具に 
近づける、無理に曲げる、ねじる、 
引っ張る、重い物を載せる、束ねる 
など 


〇 


傷んだまま使用すると、感電- 
ショート • 乂巧の原因になります。 

禁止 

• 修理は販売店にご相談 < ださい。 


■ めれた手で、電源プラグの巧舌差しは 
しない 


めれ手禁止 


感電の原因になります。 


■煙•異臭 • 異音び出たり、落下 • 破損した 
とさは、ずぐに電源プラグを巧く 

そのまま使用すると、火災や感電の 
原因になります。 

電源プラグ 
をあく 

• 使用を中止し、販売店へご相談 < ださい。 


を 


■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる 

〇 プラグにほこりなどびたまると、湿気 
などで絶縁不良となり、火災の原因に 
なります。 

• 電源プラグを抜を、乾いた巧でふいてくだ 
さい。 


■コンセントや配線器具の定格を超える 
使いかたや、 AC 100 VUI 外での使用 
はしない 


0 

禁止 



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱に 
よる火災の原因になります。 


■ 雷び鳴つた5、巧電台 • 電源プラグに 
軸れない 


(D 

接触禁止 


感電の原因になります。 



{女全上のご注意 


己 















をを上のごを意 必ずお守りください）（続き) 


G 心警告 I 


■ 機器内部に金属物を入れない 

rs ^ 火災•感電の原因になります。 

禁止 

• 金属物び入った場合は、すぐに電源プラグを 
抜いて販売店へご相談<ださい。 


■ 電源コードに水をかけたり、 

め5したりしない 

乂巧•感電 • けびの原因になります。 

水めれ 
禁止 

• めれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて 
販売店へご相談 < ださい。 

■自動ドア、义災報知器などの自動制御 
機器の近くで設置や使用をしない 

本機からの電波び自動制御機器に 
影響を及ぼすことびあり、誤動作に 
@止よる事故の原因になります。 

■ 電子レンジに入れたり、電磁調理機器など 
に置いたりしない 

発熱'発煙'火災'破裂の原因になりまず。 

禁止 


■機器内部に水をかけたり、 

め5したりしない 

火災•感電' けびの原因にな D ます。 

水めれ 
禁止 

参めれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて 
販売店へご巧談< ださい。 

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない 
(手術室、集中治療室、 CCU* などには 
持ち込まない） 

本機からの電波び医療機器に影響を 
及ぼすことびあり、誤動作による 
事故の原因になります。 

* ccu とは、冠状動脈疾患監視病室の略称 
です。 

■ む臓ペースメーカーの装着部位か5 
22 cmJ；Lh 離す 

電波により、ぺースメーカーの 
作動に影響を与える場合びあり 
よ9 0 







A \ ま意 


■湿気や湯気•油煙 • ほこりのをい場所では ■水平でない場所や振動の激しい場所では 

使用しない 使用しない 


0 乂巧•感電の原因になることび 
あります。 

禁止 


0 落下により破損•けびの原因になる 
ことがあります。 

禁止 


■ 巧電台に磁気に弱い物（キャッシュ ■ 充電台にコインや指輪などの金属物を 

力ード、 通帳など）を近づけない のせない 


0 充電台からの磁力線によ0、磁気に 
弱いものは使えなくなることびあり 
禁止ます。 

巨 I _ 


0 金属物び熱くなり、やけどの原因に 
なることびあります。 

禁止 





















巧用上のお願い 


(続く） 


こんなところには設置しない 

♦ピアノなどの上。 

(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因） 

♦义気•熱器具の近く。 

(変形や故障の原因） 

♦テレビ•ラジオ•パソコンなどの OA 機器の近く。 

(ノイズ発生の原因） 

♦夏期の締め切った車内•直射日光のあたるところ•を暖房機の近く。 

(3 已でじ(上、已でじ(下、湿度8已％じ(上、4已％じ(下は誤動作 • 変形 • 故障の原因) 
参温度変化び激しいところ。 

(結露による誤動作の原因） 


重要なものはメモして保管 

♦登録した電話帳（腐^26ページ） 
♦ワンタッチダイヤル（陪32ぺージ) 


C お知5せつ 

♦ 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源び切れたとさなど記憶内容び変化•消失する場合びあります。 
(発生した損害にっいて、当社び責任を負えない場合びあ0ます） 



安全上のご注意/使用上のお願い 


ノ 、 


電源プラグは、本機の近くにあるコンセントに差し込み、簡単に抜き差しびできるよラにして 
<ださい。 







巧用上のお願い (続き) 


子機の傍受について 

本機はモ機での通話にデジタル信号を 
利用した傍受されに < い商品でずび、 
電波を使ラため、第=者び故意に 
傍受するケースを考えられまず。 


變 


義 


100 m 内 

(間に障害物びなし、場合） 


例： VE - GD 21 DL 


子機の置き場所は… 

• 距離び離れていた0、次のよラな障害物などび 
あると、電波び弱<な0、通話び途切れた0、 

モ機に「ケン扩イ」と表おして使えないことびありまず。 
•金属製のドアや雨戸。 

•アル S はく入りの断熱材び入った壁。 

• コンク U —卜やトタン製の壁。 

• 親機と別の階や家屋で使ラとき。 

• 壁を何枚ちへだてたところ。 




補聴器の種類によっては 
モ機で通話中に雑音び入る 
場合びありまず。 


巧電台①置き場所は… 

• AM ラジオの近<に置かないで 
<ださい。 

( AM ラジオで雑音び聞こえる 
原因にな0まず） 

• 電磁波や磁力を出ずちの 
(テレビ、 スピーカー など) の 
近 < に置かないで < ださい。 
(充電でさないことびあ0まず） 
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電波について 


• 本機は、 1,89 已.日 1 己〜 1 夕 02 .已 28 MHz の帯域を使用する無線設備です。 

本機には、1 .9 GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、 

時分割を元接続ち式広帯域デジタルコードレス電話をおすち記のマークび表示されて 
います。（一般社団法人電波産業会標準規格 「 AR 旧 STD - T 101」 準拠） 

• 本機は、 D 邮 al Enhanced Cordless Telecommunications に DigitaiEnh«dGrdiessTei 議圆础加 : 


次世代デジタルコードレス通信方式 


• 本機の使用周波数に関わるごを意 

本機の使用周波数帯では、 PHS の無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局び運用されて 
います。 

1. 本磯は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉び発生しないよラに考慮されていますび、万一、 

本機から他の無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合には、親機の AC アダプターまたは 
電源プラグを抜いて、ファクス • 電話機ご相談窓 □ (腐 =4日ページ）にご連絡いただを、混信回避のための 
処置など（例えば、パーティシヨンの設置など）についてご相談ください。 

2. その他、何かお困りのことび起きたときは、ファクス-電話機ご相談窓 □ (陪 4日ぺージ）へお問い合わせ 
ください。 


その他 


• 分解•改造することは法律で禁じられていまず。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼<ださい) 


個人情報について 


本機には、なのよラな個人情報び記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを 
回避するために、お客様の責任において管理して<ださい。 

♦本機の内蔵メモリー 

• お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ 


免責事項 

• 記録された情報は、誤操作、静電気の霞響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによってを化、消失 
することびありまず。記録された情報のを化、消失び生じてち、それらに起因ずる直接または間接の損害 
については、当社はその責任を負えない場合ちございまずので、あらかじめご了をください。 

<本機の修理を依頼するとさ> 

• 本機に登録した電話帳などのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモして<ださい。 

• データの保管後、「■巧期化ずるとき」（陪下記）で内蔵メモ U - 掃憶情報や設定内容）を消去してください。 
• 巧期化していなくてち、修巧の際、内蔵メモ U —び消まされ、お買い上げの状態に戻る場合がありまず。 

• 故障の状態により、本機の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。 

<本機を廃棄 • 譲渡 • 返却するとさ> 

• 「■初期化ずるとき」 （ C 穿下記）で内蔵メモ1」一(記憶情報や設定内容）を消去してください。 

■初期化するとを 

内蔵メモ U - (記憶情報や設定内容）を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。 

40 ページの「出荷時へ戻す」の操作を行つてください。 

• 操作中は、親機か S 電話機コードを外してください。 


1.9 -D 


使用上のお願い 
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各 gj のなまえとはた s を 


F 1 •機能を登録する•使ラ。 
U •構内交換機に接続している 
とさなどに、ポーズ 
(ダイヤルの待ち時間）を 
入れる。 

• 文字の種類を変える。 

牺28ぺージ） 

F 2 • 電話帳を使ラ。 

し 一一 J (廊17ぺージ） 

• 電話帳に登録する- 
修正する。 

牺2目. 27ぺージ） 

• 相手の声を確認して電話に 
出る。 （ c 寶22ぺージ） 

F 3 • キャッチホンを受ける。 
也迎 （殿18ぺ—ジ） 

• 留守セットする。 

牺34ぺージ） 

• 登録している内容を消去する。 
• 間違えた文字•数字を消す。 

牺 28. 2目ぺージ） 

• 相手の声を確認して電話に 
出る。 （ D 穿22ぺージ） 


お知5せ 


「機能」「電話帳」「留守」などの表示は、 
操作手順によって変わります。 


子機を置いたまま通話する。- 
(廊17ぺージ） 


電話をかける-受ける。 
牺16ぺージ） 


夫レターけ、タン- 

参ダイヤル回線でプッシュホン 
サービスを使ラ。（ I ンボタン） 
( KTl 巨ページ） 


お知5せ 


マルチフアンクシヨンキー 

• 本書では、キーの押しかたを下記のよラに表しています。 

卜 ►! 左またはちを押す卜^上または下を押す 

参音量を大さくする。 

(防38ページ） 


•ナンバー•ディスプレイ 
ヴービス利用時、着信 
した巧手を見る。 Cj 

(陪36ぺ-ジ）~ C-T 
参前の用件を聞く。 T 


(陪3已ページ） 


• 再ダイヤルする。 

(防17ページ） 
•なの用件を聞く。 
(防3已ページ） 


•音量をルさくする。 
(防38ページ） 


受話 □ 




Panasonic 

KX-FKD401-W 



液晶ディスプレイ 
( K 穿ちぺージ） 



〔1ァ)負ぶ U 3句 

〔 4 ミ,)〔 5 。,り fk'ol 

(^7pqrs ) (^TUV 1 f 


通話中に待ってもらラ D 
牺18ぺージ） 

親機•別のテ機を呼び出す。 
牺23.24ぺージ） 


度 


-{ お;)し0呈)斥 


送話 □ 

• 話すとを、手でふさびない。 


-• 通話を終了する。 

• 操作を途中でやめる。 
• 登録を終わる。 

-# (シャープ）ボタン 

• 機能登録などに使5。 
• キーロックを使5。 
(防39ページ） 

-ワンタッチダイヤル 
(防17.32ぺージ） 


1〇参ダイヤルキーは点巧しません。 



























































液晶ディスプレイ 


アンテナレベル 
(防下試 

モ機の内線番号や、登録 
した名前（陪1已ぺージ) 


曰付-時刻 
(親機からの電波び届かず、 

呼出音び鳴らない、通話びで 
をないとさは r ケンカ''イ」と表示) 

アンテナレベル 


• テ機び受けている電波の強さのめやすを表示 
します。 

A 



テ機を置いたまま通話しているとさ 
(防17ぺージ） 


強い 


III 


電波の強さ 


■ I 


V 


この範囲で 
ご使用ください 


Ti 


弱い 


了 


圍外のとき 《 r ケンがイ」と表示 

《親機からの電波び届いていません。 

親機に近づいてください。 

参親機とモ機の間に障害物などびあると、おくてち 
電波び弱くなります。 

(防8ページ） 


白 




充電完了したあとの使用時間の 
めやす 

(使用環境温度び20でのとを） 

■連続通話時間：約已時間 

• スピーカー ホンで通話したり、 
電波状態び悪い所で使ラ場合、 
連続通話時間は短<なります。 

■待受時間：約1已〇時間 

• 充電台に置かずに一度ち通話 
しないとを。 

• r ケンカ''イ」表示中は短くなります。 


V 

待受時 

通話中 

一仁！—（点滅） 

—仁！—（点滅） 

/ 1 \ 

/ 1 \ 

「1 日グカングュウドン 

4 砂 ごとに「ピピッ」と 

クタ''サイ」と表示 

警告音び鳴る 


すぐに充電び必要です。 

(液晶ディスプレイは、説明のためすベて表示していますので、実際の表示とは異なります） 

■液晶ディスプレイのバックライトについて 

夕'!■からの電話の呼出中や、操作したとをなどに点打します。 

(応答後や操作終了後、自動的に消灯します） 


アンテナ部 

• 話すとを、 

手で覆わない。 



凡巧口 


スピーカー 

参スピーカーホン使用中の巧手の 
声、呼出音などび聞こえます。 

電池カバー 

参電池を入れたり、交換するとをに 
開けます。（降14 . 43ページ） 




さ部のなまえとはたらさ 























































子機を親機に登録ずる 


登録ずる（増設) 



機能/決定 
あんしん応答 


保留/内線 
聴肖 


( VE - GD 21 DL ) 


F 1 



--〇 CZ 5 〇 



aOS - 

ののの 
ののの 
ののの 
ののの 



F 2 ♦登録の前に子機(本磯）を 

約1已分間充電してください。 
(防14ページ） 

切参複数のテ機を登録するとをは、 
1台ごとに親機とテ機の登録 
操作を行って < ださい。 


新しい 
子機を 
親機に 
登録する 


参親機'モ機で登録操作中は、電話機コードを巧いてください。 


■ VE - GD 2 1 DL / DW の場合 


子機を 

巧電台か5取る 



な留/巧想 

し J ) 子機を充電台に置< 

5秒 L ソ上巧ず 参登録び完了ずると、下記び表示されまず。 


参内線番号のルさい順に登録されます。 


卜如クシ巧夕 


■ 子機の内線番号を還んで登録したいとさ 
VE - GD 吕 1 DL / DW の場合 

• 親機•モ機で登録操作中は、電話機コードを抜いて< ださい。 


①親機で操作する 

機能 / i 夫ミ ^ っ^ r つ機能/巧ミ 

山んしん臟 I プげ入 I 人 之 A づ J 山んしん応答 1 


感子機で操作する 

♦ 親機の操作後、2分政内にモ機を操作して 
<ださし、。 


押す 押す 押す 

7ウセ ヴ A " ン 了ウ 

[.23456] 


• 空いている番号 

⑨増設する子機の番号を選ぶ のみ表示しまず。 


ろ * © ののの♦ろ 

押す 押す 押す 

登録び完了すると、下記び表示されます。 

トウ□クシ巧夕 


■親機のディスプレイに rr ンワキ ] -ドヲセツソ”クシテクタ'’サイ」び表ちされているとさ 

し)（ファクスは『ストップ』ボタン）を押して表示を消してください。 

■子機のディスプレイに r 卜如クシ’州’イ」び表示されたとさ 

最初からやり直してください。 

■ 親機の操作を間違えたとき 2 ロァクスは『ストップ』ボタン）を押して最初からやり直してください。 
■ 子機の操作を間違えたとき yi ] を押し、テ機の操作の最初からやり直してください。 
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登録を確認ずる 


親機で 

テ機を 
呼び出す 


■ VE - GD 21 DL/DW の場合 

〈例：内線番号 3 に子機を増設した場合〉 

保留/巧線 

〇 — 

押す 押す 

• モ機3び呼び出されます。 

[センタク，ケッテイ] 


今⑤^ 呼出音が鳴ることを確認するI 


保留/巧線 

’ 〇 
押す 


お知5せ 


■その他の親機の場合 

親機の取扱説明書をお読み < ださし)。 


■子機を呼び出すことびでさなかったとさや、子機の内線番号を変更したいとさ 

「登録を解除する（減設)」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜を、「登録する（増設)」 
(KT 左ページ）の操作を行ってください。 


登録を解除ずる（減設) 


F 1 

CD 

押す 


風の IZJliJ- 

押す 


F 2 

a 

押す 


F 1 

〇 

押す 


完了すると 
下記表示が出る 


子機で 

登録を消す 


] キケ"ンセツ 


ドンセリシの夕 

[F2E オシテ 



クダサイ 




• 使用をやめたモ機は電ミ也パックを外してください。（誤動作の原因になります） 


■ 親機で登録を解除する場合 

親機の取扱説明書をお読み < ださい。 


子機を親機に登録する 


13 






















子機を準備ずる 




〇 電池カバーを開ける 

• を押し下げなびら 

手前に引く。 

電池パックを入れる 


© 矢印のち向に電池パックを入れる。 © 電池カバーを閉める。 





© 電源コードをつなぐ 

〇 テ機を置き、約1日時間 
充電する 

♦ モ機を親機に登録（増設）していないと 
きは、「卜如クチュウ」と表示されます。 
r トウ□巧ュウ」の表示び出ないときは、数分 
間充電台に置いたままにしてください。 

♦ 政下の場含、巧電時間び長 < なります。 

(臨>44ぺージ） 

使巧環境温度び低いと走/ 

電源電圧び低いとさ/ 

途中でモ機を使巧したとさ/ 
r ケンが'イ」のとさ 

♦ テ機は充電台に置いたままでち、過充電 
しないよラになっています。 

参テ機や充電台び温かくなることびあり 
ますび、異常ではありません。 

_ / 


■壁けま）に掛けるには （ d ^42 ぺージ） 

■ r 朴キノナイセン3 5ピヨウイシ'’ヨウオシ グユ 巧'’ンタ''イこオイテクタ''サイ」が表示されたとを 
親機に登録（増設）されていないため、そのままでは使用でさません。 

12 -13ページを参照のラえ、登録と確認の操作を行って<ださい。 


• 1週間似上、テ機を充電台か5がしたり、電源コードをコンセントから抜くとさは、電池パックをがしてください。 
(電池ノ くックの性能維持と電池消锅を防ぐため） 

次に使ラとさは充電してください。 






















子機にち前をつける 


お好みで登録しておくと便利です。 



, F 乙 


.切 


テ機のデイスプレイに名前を表示します。 


ケイ] 


子機の 
名前を 
登録する 


ろ—^逆 J のの这 

名前を入力すミ 

(12 文字まで) 

押す 

押す 




巧 I ? 


巧 I ? 


1 


ケイ目 


F 2 

口 

押す 


>屈) 

押す 


文字入力のしかたは 
(陪28ページ） 


お知5せ 


内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示しまず。 


子機を準備する/子機に名前をつける 
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電話をかける/受ける 


電話をかける (し、ろいろなかけかたは陪ちぺージ) 



■ 「'ンおチュウイ7テ'’巧め」び表示されたとを 

親機または別の子機の使用中に、テ機で使えない機能の操作を巧ったときに表示されます。 
親機や別のテ機の使用び終わってから、やり直して<ださい。 

■ け林ニセツソ”クテ'’巧セン」び表示されたと去 

親機に近づけてください。 

■ け-巧イシチュウサイカイ n [ F 3] オス」び表示されているとを 

圏がで約 3 時間経過すると表示され、子機び使えな< なります。 

テ機を使えるよラにするには、を押してください。 

C お知5せ） 

• 「ツー」音び聞こえてか日ダイヤルしてください。 

参電話番号に184や186を付けてかけるとさ 

〇のの ほたは ののの）令 □ (ポーズ） 令 電話番号み pv 巧す 

参構内交換機に接続しているとを 

外線発信番号> CD (ポーズ）> 電話ま号> 巧す 

参|、\を巧してダイヤル中にポーズを入れると去 
〇す 

♦ ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利巧するとを 
相手につなびったあと[乂](卜ーン）押す 
♦ 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手び電話に出てからかかります。 

(例） I ダ'カン日:日日：旧 


電話を受ける 


〇 呼出音び鳴ったら、充電台から取り、 ド^押し、話す 

終わったら^ 巧す （充電台に戻す） 

• テ機は L ソかのどのキーを巧しても受け5れます。 

(腐=40ページ r エニーキーアンサー」） 

F2 F3 

16 •CZD または画を押すと、あんしん応答になります。（廊22ぺージ） 





























いろいろなかけかた 


同じ相手に 
もう一度 
かける 
(再ダイヤル） 
• 10件まで 
記憶 


電話帳で 

かける 


ワンタッチ 

ダイヤルで 

かける 


子機を 
置いたまま 
かける 



再タイヤル押す I 


心 選ぶ 

■ 再ダイヤルの履歴を消まするには 


► 押す 




巧属ダイヤル巧 

押す 


押して , 

巧手を選ぶ 


> をャッチ) ■ 

押す 


F1 


>9 

押す 押す 


I すべてか5探すとき 



F 2 V 

つず 

押す 

■ 名前で探すとさ 

F 2 


I 押して V 

r ィ巧ンケンサク」を選ぶブ1 


F 2 


(続く） 


押す 


」今 

押す 

■ グループ か5探すとさ 

ろ今の f ク::阿 


了"\押して n F ? 

r 巧 I ケンサク」を一' '! 4名前を入力 ~ ) 
選ぶ 

押す 押す 


F 2 


押す 

(続を）- 


ケンサク」を選ぶ 


了 sy 甲して 
1^巧手を選ぶ 


押す 


I 今巧 i 三プを 


み I 


F 2 




押す 

登録は 

牺2日ページ） 


押す 

電話帳の登緑内容を確認ずるには 

F 1 、グ押して、 

う名前、電話番号、グループを 
^ ^切り誓える 

F1 

(戻るとをはここ)巧す） 

I - ^を巧ずと、画面の一番上の項目を選択時に卜^を巧したとさや一番下の 

項目を還択時に卜 >1を巧したとをのよ5に、前後のページの巧手化を表示する 
ことびでさます。 


押す A または 押す 

参先にワンタッチダイヤルを巧してかけることちでさます。 


登録は 

咕32ぺージ） 


スヒ^力-ホン 

( Z 7 


押す I 


ダイヤルする 


' 送話□に向かって話す（已〇 cm しツ内） 


参モ機を置いたまま通話中は、ディスプレイに r 口み」と表示します。 

参天気予報など巧手の青を聞くだけの場合に周囲の音により巧手の青び途切れるとさ 


I 巧す I 


■〇 


巧して「ミ： L - りを 
選ぶ 


F2 


押す（ミュート） 


(解除するには I 


I 押す I 


■〇 


巧して「ミ： L - トカイダョ」を 
選ぶ 


F2 


押す） 



電話をかける/受ける 


17 

















通話中の機能 


通話中に 
受話音量を 
変える 

相手の芦の 

音質を 

変える 

(ボイスセレクト) 
♦スピーカー 
ホンでのほ話、 
内線電話、 
ドアホンでは 
使えません。 
•次に設定する 
まで、設定は 
変わりません。 


自分の芦を 
ほ < 変える 

(ボイスチェンジ) 


相手に 
待っても5ラ 

(保留） 


キャッチホン 
を受ける 

/ NTT との、 
t 契約び必要^ 


巧 :: K 

日ま 


風勝 

日ま 


参詳しくは（隐=38ページ) 


F 1 


r ホ'’イスセレク U を選ぶ 

^甲すづた))押す 


に 


声の音質を選ぶ 
押す叫)押す ♦ 


F 2 


，押す 


ツウワキョヒ 
リウワ□クオン 


ホ"イスセレ外 
ヒクイ—"—タカイ 

ホ"イスセレ外 

. ….一 


• !< 叫押して高く 



押して低く 


ヒクイー--■■タカイ I : 高音を強調 


ヒクイ--タカイ：標準 
-(お買い上げ時) 

ヒクイ ■■—— タカイ I : 低音を強調 


r ホ''イスチ I 'ノシ''」を選ぶ 


F 1 

C ~ ) 押す 



F 2 


押す I 


F 1 


I 押す 


• 通話び終わると、 
解除されます。 


相留^押す（通話に戻るときは再度押す） 

♦ 4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 

♦鳴5さないよラにするには （ B 置4日ページ「保留通知音」) 
♦ 保留中は相手に親機で設定した保留;□ディび流れます。 


をャッ巧 押す 

■ 元の相手との通話に戻るとさ 

お再)押す 

■キャッチホンでファクスが来たとさ（ファクスに増設した場合） 

F1 . 」甲し它 F2 F1 _ 

こ〕押す ♦(< う!■ファクスシ''ュシン」 ♦ c ^ 押すみ CZD 押す(元の相手との通話は切れる) 

' を選ぶ 


■ 通話中に、ボイスチェンジを解除するとき 

广—^ う 「ホ。イスチ I ンゾ ' 」 f —~ ) 

C お知5せ） 

♦ 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。 

• 電話をかけたとを。 

• 電話をかけて通話中に、キャツチホンでかかってをた相手との通話中。 

• 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たと走。（臨'親機の取扱説明書 r 並列接続」) 
• 内線電話中。 

• 3者通話中。 

• 録音中。 
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通話中に 

F 1 


けの〇クオン」を選ぶ 


押す 



に 


押す 


通話を 
録音する 


ツウワキョヒ 

mmmm 

7功ラ□クオン 


□クオン71ケイ]ク？ 
州 


押す 

• 相手にメッセージ「録音を 
始めまず」び流れたあと、 
録音び開始されます。 


O ' 


) を巧して「シナイ」を 

還んだあとに、を巧ずと、 
メッセージび流れずに録音び 
開始されまず。 


婦音をやめるときは押す—> (了^ r □クオンチュウシ」を選ぶ 


F2 


押す） 


10分前からの通話を録音ずる〈前か5録音〉 


a 話中、または 
電話を切る前に 

F 1 , 


RI カラ□クオン」を選ぶ 



に 


通話を前か5 
録音する 


押す 


b ▼‘ 

押す 


押す 


ツウワキョヒ 
ツウワ□クオン 


7功ラ□クオン 
シマスカ? 

7功ラ□対ン 



押す 

• 約 1 日分前か 5 の通話び 
録曰さう I ■まろ0 


婦音をやめるときは押す^ぐ)ロクオンチュウシ」を選ぶ 


F2 


押す） 


参^を押して通話をイ呆留すると、イ呆留する前の通話を録音でをな<なります。 

■録音した通話を聞くとさ 

〈親機〉親機の取扱説明書をお読み<ださい。 

〈モ機〉通話を終了したあとで 

参再生していない留守番電話の用件ち同時に再生されます。 

(再生中の操作は@3已ページ r ■用件を再生中にでさること」） 


お知5せ 


内線電話、 3 ち通話、ドアホン通話の録音はでをません。 
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通話を録音ずる 


F 1 





□ 

QW 。 

ののの 
ののの 
ののの 
のの® 


r 前から録音」では、用件を聞を逃したときなどに約10分前からの通話（現在の 
通話のみ）を録音でをます。 

参増設した親機によっては、約1分前からの通話を録音するよラに変更する 
ことびでをます。親機の取扱説明書をお読みください。 

通話中に時間を変更することはでをません。 

参巧手び電話を切ってち、本機で電話を切るまでは、 r 前から録音」でをます。 

• 増設した親機によっては、前か! 5 録音を利用できません。 

(防4已ページ） 


通話を録音する〈通話録音〉 



通話中の機能/通話を録音する 











































迷惑な電話をお断 0 ずる C 通話拒否) 


呼出音が鳴っているとさ和通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が 
切れます。通話中はチヤイムを鳴らして、来客があつたよラにすることもでをます。 


F 2 

キャッチ 

切 

• 親機の取扱説明書と含わせてよ<お読み<ださい。 


F 1 





が 


C3- 


口 !I 


の 


ののの 
ののの 
ののの 
ののの 

口 A 口 


メッセージ 
を流して 
通話を拒否 
ずる 


通話中、 

チヤイムを 
鳴5して通話 
を拒否ずる 


■呼出音び鳴っているとさ 
F 1 

(； ^ '! 押す 

■通話中 


) 押すI 


F 1 



^ 齡ミを選ぶ*〔 

>/W| 押す（充電台に戻す） 

• メッセージの途中で巧してち 
最後まで流れます。 


■通話中 
F 1 


押す ■ 


押して 
r ツウワキヨヒ」 
を選ぶ 


(続く） 



- ♦ 


• 相手にゾッセージび 


2回流れ、電話び 

n 

切れます。 

r —^押す— 




F 2 


(続く） 


I押す ■ 


(続き） 



押して 


"づ>!「チャイム」 
jr 一 y を選ぶ 




押すI 


来客びあったことにして 
電話を切る 


相手にチャイムび聞こえます。 
(電話は切れません） 


■ メッセージを中止し、電話に出るには 

メッセージ中に1、^押す 
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■ ナンバー•ディスプレイサービス（契約が必要）を利用しているときは、通話拒否したあと、 
今後、電話を受けないようにすることがでをます。 



ツウワキョヒチュウ 
ツウワ A [へ] 




ツウワキョヒチュウ 
ツウワ A [へ] 


♦交互表示 

または 

♦ 交互表示 


別ワクセツテイ 




キ3ヒセツテイ 



シ巧力？ 




シ巧力？ 



F1 


を表示中に C ] 押す 


電話番号を通知してをた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏列の相手によって、 
着信拒否が設定されます。詳しくは親機の取扱説明書） 


( お知らせ） 

♦ メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことびできまず。 

音量を変えるには（腐^38ページ） 

♦ 電話をかけたとさは使えません。 

♦ (5 D を押してキャッチホンを受けたとさや、キャッチホン•ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンび入ると、 
通話拒否機能は働をません。 

♦ 内線電話中などは、通話拒否は使えません。 



迷惑な電話をお断りする 
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巧手のちを確認して電話に出る し のんしん化、合 J 

呼出音び鳴っているとをに、巧手に名前を尋ねるメッセージを流して巧手の声を確認したあと、 

電話に出たり、電話を切ったりすることびでをます。 





CD Czf C3 - 

-職 

ののの 
ののの 
ののの 
ののの 

R R D 



口 fl 口 


F 2 

F 3 

キャッチ 

切 


あんしん 
応答を使ラ 



■メッセージ中やスピーカーか5相手の声を聞いているとさに電話を切るには 

押す（充電台に戻す） 


C お知5せつ 

参メッセージ中は、スピーカーか5あんしん応答メッセージと相手の声を聞くことびでをます。 
音量を変えるには （ PS ' SS ページ） 

• または巧胃禹を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話び切れまず。 

参内線電話中などは、あんしん応答は使えません。 
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内線電話をかける/受ける 


モ機の名前を表示 
(モ機での事前登録が必要です 
已ぺージ） 




\プルル 
I \プルル/ 


コ CD 


I な 

ののの 
ののの 
ののの 
ののの 






巧 

ののの 
ののの 
ののの 
ののの 

。口 


グルル/ 
\プルル/ 


■内線 
保留 


呼び出し側のテ機 
の名前を表示 
(モ機での事前 
登録が必要です 
己ぺージ） 


錫 

ののの 
ののの 
ののの 
ののの 


-内線 
保留 


分 


> 

，の⑤③。 
，®風® 0 
，圧)通風0 
>風の風0 

または 


\フルル/ 
\フルル/ 


□ 


DS 

五®史 
五の正 
のの正 
占の正 

ei3J 


Dr 


ののの 
りのの 
丑のの 
ののの 


-呼び出し側の親機または 
テ機の名前を表示 
.内線 
保留 


呼び出す側） 

へ 巧聞 

①席可巧す 

■子機び2台じ(上のとさ 

続けて巧襲常令る 

参を巧して 

呼び出しちでさます。 

©巧手が出た5、話す 


呼び出す側） 

_ 巧線 

①帝 i ) 押す 

@ ^巧して巧手を選び、^巧す 

• dj 〜 iiD (内線ま号)、 

を」（一剤乎出）を巧して 
呼び出しちでさます。 

参一斉呼出は、親機ち呼び出します。 

這)相手が出た5、話す 


受ける側 ) 

呼出音が鳴った5充電台か5取り、 

^内線 

席 i ] 巧し、話す 


■ 内線電話を切るには 

健)}阳 


■ 内線電話中に電話びかかってさた5 

呼出音（ベル 1 阿 38 ぺージ）び聞こえます。 

み(外線につなびります） 

■ 内線電話の呼び出しかたび音声に設定されているとさは 

(増設した親機によっては、利用でをません@45ページ、設定は0^親磯の取扱説明書） 

<呼び出す側> 内線電話をかけて呼出音び2回聞こえたあと、受話器（または子機）を使って巧手に呼びかけて 
<ださい。 

<受ける側 > 内線電話の呼出音び1回鳴ったあと、スピーカーからホ目手の声を聞くことびできまず。受話器 
を取って（子機は充電台から取り、押して）話してください。 


お知5せ 


内線電話ではスピーカーホンは使えません。 
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内線電話を受ける 


子機から別の子機にかける 


子機から親機にかける 





( 



〇に 

〇の 
〇 ® 
〇任) 
〇風 

@ 

風 

通 

通 

-^u 
⑤〇 
适 ) 〇 
風0 
風0 

ノ 


贏觸 



相手の声を確認して電話に出る/内線電話をかける/受ける 












































































電話をまねず/ 3ち通話にずる 



通話中 

押す令®押す 

♦ 相手に曲び 
流れます。 


r お知5せ） 

• ボイスチェンジ、 S ュートを使っているときは、電話を 
まわす操作をすると解除されます。 

• 内線電話の呼び出しかたが音声に設定されているとを 

( iis =23 ページ、設定は隨=親機の取扱説明書） 
(増設した親機によっては、利用でさません。 

03=4己ぺージ） 


■ まわす（または3ち通話の）相手び出ないと去 

ド^押す（通話に戻ります） 

■ まわす相手び近<にいるとさ 

〈子機〉まわしたい相手に声をかける 

〈親機〉取るまたは〈まわす相手のテ機〉巧ず 





通話中 親機を呼び出す 

還)押す*の押す 

♦相手に曲び ■子機が2台 LU 上の 

流れます。 户さ 

統だ© 


F2 


(0 ) を押して 
呼び出しわでさます。 


子機び吕台 
じ(上のとさに 

子機から 
別の子機へ 
まねず 


子機か5 

親機へまわず 
f 子機で 
3ち通話 
\にする 


咖船の 



へ 


子機側 


親機側 


呼び出す側 


受ける側 
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まわす（または 3 人で 
話す）ことを伝える 


取る 



■ 電話をまわすとさ 

>^切1押す 

■ がの巧手と親機と、 

3人で話すとさ （3 若通話） 

灌)押す 


がの相手と 
(または 
3人で）話す 




まわす（または3人で 
話す）ことを伝える 


押して 

，リ 相手を選ぶ 

参の〜の 

(内線番号)、 

(一斉呼出）を巧して 
呼び出しちでさます。 
参一斉呼出は親機ち呼び 
出します。 



■ 電話をまわすとさ 

> 押す 

■ がの相手と別の子機と、 

3人で話すとき （3 ち通話） 

> 押す 



充電台か S 取り、 
TO 押^ 



外の相手と 
(または 
3人で）話す 




電話をまわす/3ち通話にする 
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電話帳に登録ずる 



( ぉ知5せ0 

• ] 84や18目を付けて電話番号を入力すると走 
( J _ J けの （または の) のあとに 
广 U ''、 （ポーズ）を入れる 

(ポーズを入れないと誤発信することびあります） 
• 時報 （1] 7)、天気予報（177)、電報 （1 1曰)、 

番号案内 （ 1 04) びすでに登緑されていまず。 
(修正•消去でさます） 


■ 登録を確認するには 

> 〇「イチランケンサク」を選ぶ> 

令 Q (順に表示)令周 

参を押すと、なの名前順に表示されます。 

数字(ルさい順）ーアルファベット （A 〜 Z) 一 
カナ（ア〜ン）^記号^電話ま号（名前登録なし) 

を押すと、画面の一番上の項目を選択時に 

を押したとをや一番下の項目を選択時に 

を押したとをのよラに、前後のページの 

巧手先を表示することびでをます。 

• よくかける巧手を先に表示させたいとさは、 
名前の前に数字を付けて登録すると 
(例： roo けカムラ」「002イイツ''力」…）、数字のルさい 
順に表示されます。 

■ r テ'’ン巧ヨウカ'’イツ A ’ イドス」び表示されたとき 

電話帳に空をびあ0ません。不要な巧手先を消去 
してください。 
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(続けて登録するとを） 


電話番号を市が局番 
か 5 入力する 

ののの 
けが J の 
CZJ のの 
( iU のの 
押す 


グループを 選ぶ 




押す 



押す 


F2 


押す 


A 、、 ン T 、 ウ？ 

ク、、ル-つ。1 

09876541 

ク、、ル-つ。2 
ダ、ル-つ。3 


(24 ケタまで） 

♦ 間違えたときは 

(4^ 巧ず 


■ 再ダイヤルか5登録するには 

^ (再ダイヤル）^巧手を選ぶ> ^ 名前を入力 ^ 

今 電話番号を確認 今 □ >巧グループを選ぶ 令る令 • 3 

■ 登録済みの相手先を修正するには 〔※修正のしかたは（防29ぺージ)〕 

F 2 瓜グ了% 广一一 . .、ココ、。 瓜 F 2 


I今© r イチランケンサク」を選ぶ* ( 

b 一一 I わて* 、 U »==て 


名前を修正* > 


■消去するには 

F 2 


電話番号を修正 


修正する巧手先を選ぶ 

'今ろ今©グル-プ寺 


今〇「イチランケンサク」を選ぶ今今消ちする巧手先を選ぶ ~ 
参すべてを消去するには（咳=40ページ r 電話帳全消去」） 


r ^ 

1 〜 9 のグループ番号を付けて登録すると 

グループ別に巧手を探して電話をかけたり （CS= 17ページ)、ナンバー■ディスプレイヴービスを 
利用すれば、グループごとに呼出音を変えることびでをます。 （c®=3 己ページ） 

V _ J 
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文字入力のしかた 


F1 



F 吕 

キャッチ 

保留 

切 


• テ機の名前1日ページ）和電話帳 

(廊2目ページ）を登録するとをなどに使います。 
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ボタン 

カナ 

英 

数 

の 

ァ 

ィ 

ク 

て 

才 

ァ 

斗 

ク 

X 

才 

感 


_ 

-( 八イフン） 

& 

$ 

¥ 

% 

+ 

= 

- 

A 








1 

© 

力 

キ 

ク 

ヶ 

□ 






A 

臣 

C 

a 

b 

c 


















2 

與 

ヴ 

シ 

ス 

セ 

ソ 






D 

E 

F 

d 

e 

f 


















3 

庐 

夕 

チ 

ツ 

テ 

卜 

ッ 





G 

H 

1 

呂 

h 

i 


















4 

風 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 






J 

K 

L 

j 

k 

1 


















己 


八 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 






M 

N 

0 

m 

n 

0 


















6 

两 

ス 

5 

ム 

メ 

モ 






P 

Q 

R 

S 

P 

q 

厂 

s 
















7 


ャ 

ユ 


ャ 

コ _ 

3 





T 

U 

V 

t 

u 

V 


















8 


ラ 

U 

ル 

レ 

□ 






W 

X 

Y 

Z 

w 

X 

y 

z 
















吕 


n 

3 

、 t 


— 






1 

? 

/ 

- 

こ八イフン） 

乂 

# 


, 


1 


■ 

，| 

( 

) 

[ 

] 

1 

1 

0 

しり 萃 J 




(長日） 





< 

> 

「 

」 


f * 句 

、、 

願点） 

。 (半瑪点） 

、 

〇 

、 

〇 


/ 


顽 _ スペース （ 1文字分空け る) 

•一覧表の文字とディスプレイの文字は形び異なることびあります。 

参文字数には、スペースも含まれます。 


■同じボタンの文字を 
続けて入力するには 


■カーソルを移動するには 
■途中で入力をやめるには 


例：アイ 

ア イ 

の 今©け-ソルをちへ ) 令の 

に刚 

巧押す 

押す 


■挿入するには 

■修正するには 

■ 1文字消去するには 

■ 入力文字をすべて消去 
するには 

■ 力ーソル位置じ(降の文字 
をすベて消去する 


巧入位置のなの文字にカーソルを移動し、文字を入力する。 


F3 


修正する文字にカーソルを移動し、取巧)押して消し、入力し直す。 


F3 


消去する文字にカーソルを移動し、而瑪押す。 


F3 


文字の先頭にカーソルを移動し、雨巧2砂政上押す。 


F3 


消去する文字の先頭にカーソルを移動し、雨瑪 } 2砂し U 上押す。 


挿入•修正•消去ずるには 


こんなとさは 


文字列一覧表 



文字入力のしかた 
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電話帳を拓送ずる 


• 増設した親機によっては、親機へ電話帳を 
転送でさません。（隐=4已ページ） 



押す 押す 


■ r テンソウテ'’巧め」び表示されたとさ 

み転送先の電話帳びいっぱいのとをは、 
不要な巧手先を消去して < ださい。 
♦ テ機を親機に近づけて < ださい。 



〇 


aOaJ 

ののの 
ののの 
ののの 
のの面 


F 2 

F 3 

キャッチ 

切 




巧 


口* 


sO 


QW. 
ののの 
ののの 
ののの 
担の® 


- F 2 

- F 3 

キャッチ 

-切 


モ機の 
電話帳を 

親機 

または 

別の 
子機へ 

f 子機び 
吕台じ(上 
\のとさ I 

転送ずる 


全件を 
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(続けるとを) 


、 


転送先を選ぶ 


押す 


押す 


(例) 



1件ずつ転送 
口へ'’ツ」を選ぶ 
F2 



押す 


■ 一斉に転送 
r イツセイ」を選ぶ 


ドンワチョウ デか 
]へ。ツ 


転送する 
相手を選ぶ 


押す 


州 

で妨 


押す 

(転送開始） 


の 


一を 


)0 

押す 

押す 

押す 

(転送開始) 


転送が 
終わった5 



転送が 
終わった5 


.店) 

押す 


( お知5せ） 

参転を先に同じ内容びあるとさは、追加登録されません。（名前び同じでち電話ま号やグループび違うとさは登録されまず） 
♦全件を一斉に転ちしたとを 令ら >) を巧して表示される順に転送されまず。 

(をいと時間びかか D ます） 

>空き件数がなくなると終了しまず。 

参転をするとをは、モ機を親機のおくに持ってきてください。 



電話帳を転送する 
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ワンタツチダイヤルに登録ずる 


モ機の電話帳に登録している相手を、ワンタッチダイヤルに登録でをます。 


F 1 


C3- 



F 2 

F 3 

キャッチ 

切 


ののの 
ののの 
ののの 
ののの 


ロトー 


ワンタッチ 


• ワンタッチダイヤルで電話をかけるには 
(防17ページ） 

• ワンタッチダイヤルを変更するときは、ワンタッチ 
ダイヤルを消ちして、再度登録してください。 


ワンタッチ 
ダイヤルに 
登録ずる 

• 2件まで 


ワンタッチを押す 



押す 


ん I - ワンタッチニヒトワンタッチー！ 

T rr^ す厂しな cn 

押す 押す 

(朽1」）1を押したとき 
じトウ□ク 

トウ□ク A [ F 2] オス 


(続さ) 


電話帳か5相手を 
選ぶ 



押す 



押す 


• 電話帳の登録内容を確認するには 



押す 


押して、 

名前、電話番号、グループを 
切り誓える 


(戻るとさは广 U つ押ず) 


■ 途中でやめるとさ/!) 押す 



押す 


(続く） 



■登録を確認するには 

F 1 ^ I - ワンタツ チ— 1-4 -し,. ワンタツ チー！ 

CD — またな の - 

参電話番号を確認するには CD 押す。 

■消去するには 

F 1 V I - ワンタツチ— 1 - 4 - ,..1 ワンタツチー I 

CZD ^ ClD よたは の 

• 電話番号を確認するには f 1押す。 


♦終わったら/^ 
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ファクスをまける 

ファクスに増設したときに、子機でファクス受信の操作をすることびできます。 



呼出音び鳴ったら 

充電台か5子機を取り、 


巧す 


通話後、または「ポーポー」音や無音のとを 

押す 



巧して「ファクスグュシン」を選び、み押す 


〇 


F1 


押す 


ワンタッチダイヤルに登録する 


フアクスを受ける 
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留守ま電話を巧 3 



QW 幻- 
ののの 
ののの 
の 

のの® 

□ 




お出かけ前に 

留守セツトずる 

F 3 * F 3 

懼守）♦蜘(設定) 


押す 


留守セットし、 
用件を聞く 


押す 

• 応答メッセージび 
流れます。 


帰って来たら 

用件を聞く 

(^(留守)(解除 ）I 
押す 押す 


シンキ 

3ケン 

T ウケイ 

3ケン 


すべての 
用件の数 


留守セツ h 
解除。 

受話□か5 
聞 < とさは 
スピ-力-ホン押す 


風 


/再生び終わり 
下記び表示 
されたとさは 

用件を消す 

押す 



再生した 
新しい用件 
のみ消える。 
残すには 
F 3 巧す 


• 留守応答中にスピーカーから音声が聞こえます。 

聞こえないよラにするには（腐^4日ページ r 留守音声モこター」) 

■ 留守番電話の応答中に電話に出るには 

|、\押す（録音は途中で止まり、1件分として残ります） 
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いろいろな用件再生/消去のしかた 


新しい用件 
のみ聞ぐ 


ずべての 
用件を聞く 


F 3 ん 

F 2 

をャッ巧 ク 

CD - 

押す 

押す 

シンキ 巧ン 


シンキノミサイセイ 

了ウケイ 7い 


スへ、、テサイセイ 


ずべての 
用件を消す 


■新しい用件のみ聞<には 
r シンキノミサイセイ」を 
選ぶ 


旁 



押す 


F 2 


押す 


■ すべての用件を聞くには 
口へ'’テサイセイ」を 
選ぶ 


今 



押す 


F 2 

押す 


■ すべての用件を消すには 
A F 3 _V F 1 

ブ ( ) 

押す 押す 


■用件を再生中にでさること 

•音量在変无る(叫 

• なの（前の）用件を聞く/ 

再生中の用件を聞を直す 

または © (なへ） 

のまたはの揃べ 
前の用件びない、または再生開始から 
約己秒後 L 如きは、または ( P で 
再生中の用件の頭に戻ります。 

または 


• 再生を止める 


F 3 


1件目の用件から聞さ直す雨巧 
(1 件目の用件の頭に戻ります） 


• 一時停止する C 1〕 

(再開するには再度 ©) 

• 新しい用件を聞を直すけ J 

译斤しい用件の1件目の頭に戻ります） 

• すべての用件を聞を直す 

(すべての用件の1件目の頭に戻ります) 

• 10砂戻る© 

参30砂進む 

参再生中の用件を1件ずつ消す © ® I 
♦すべての用件を消すを」15 ]— 


F 1 



留守番電話を使ラ 
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ナンバー • ディスプレイ サービス 


契約和親機の設定などについては、親機の取扱説明書をお読みください。 


F 1 


czf 


口 !, 


C 3- 

同 


キャッチ 


—切 

ののの 
ののの 
ののの 
ののの 


• 電話びかかって < ると、巧手の電話番号び表示されます。 

(電話帳に登録した巧手なら名前と電話番号び表示されます） 

• 巧手の電話番号を表示でをない場合は、ディスプレイに下記び 
表示されます。 

r ヒツ巧」 . 電話番号を通知していないとを 

ロウシ山テ''ンワ」 . 公衆電話のとを 

「ヒヨウシ''ケンがイ」……海外など電話番号を通知でをない電話のとを 
r 力''イセンチヤのン」……回線状況び悪いとを•電話番号の信号び 
送られてをていないとを 


着信履歴を見る （ナンパ'-.ディスプレイご利用時） 



■ 電話をかけるとさ 


着信履歴 

押す ぐり返し押す 

電話に出なかった 「 r 材マーク 


着信履歴の件数 


着信履歴を 
見る 


シンキけ） 3ケン 
ケンサク A [▼，▲けス 


電話に出なかったとさ 
(迷惑電話着信拒否や拒否 
設定している相手の 
とさは「の） 

L ® I 2 / 214:02 
090123456 

• 新しい順に表示され 
ます。 


■終わるには / 切 I 押す 
■すべて消去するには 

^3(着信履歴）"^(^| 


押す 

■電話喔に登録するとさ 

r テ'’ン巧ヨウトウ□ク」を選ぶ 

店^巧^を (— ジ 

押す 押す 


「子機に登録する」 
名前の入力へ） 


押す 

■消去するとさ 
V F 3 、 F 1 

ブ CUD 

押す 押す 

■ 非通知の電話 • 公衆電話 • 表示圏かか5 
の電話 • 迷惑電話を拒否するとさ 
A •口 _^尸>|「メイ。クセッテイ」、 F 2 F 1 

▼けまたは ホ CZ ： 

押す 押す r キヨヒセッティ」 押す 押す 
を選ぶ 


相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンパ’-•ディスプレイご糊時) 


電話帳のグループ(事前に登録び必要隐=27ページ)、非通知、公衆電話、表示圏かごとにをえられます。 

• 電話帳に登録していない電話ま号からかかってくると、 r 呼出音を変える」（防38ぺージ）で設定した呼出音 
び鳴ります。着信鳴り分けでは、 r 呼出音を変える」（防38ぺージ）で設定した呼出音しツかを選ぶことを 
おすすめします。（同じ呼出音にすると、区別びつかなくなります） 


変えたい グループ 


呼出音を 
変える 


F 1 


押す 


などを選ぶ 

.のののの一 Q | 

押す A 曲ホ 


チヤクシンナリワケ 
ク、、ル-つ。] 

ミト如ク 


(続さ） 


続 

け 

る 

と 

さ 


押す 

チヤクシンナリワケ 
ダル-つ 。 S 
ミト如ク 


呼脂を選ぶ（続く） 

)今以-^ 

押す 押す 

• 選んだ呼出音び鳴0ます。 
• 呼出音の種類は 
(臨 '38 ぺージ） 

• 解除は「トウ□クシナイ」を選ぶ。 



押す 


• キャッチホン，ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンげ入ってち着信鳴り分けは働さません。 
3 R ® 内線電話中、ドアホン通話中は、着信鳴り分けは働きません。 







































着信読み上げについて (ナンパ'-.ディスプレイご利用時) 


親機の電話帳に登録している巧手から電話びかかってくると、該当する親機の電話帳のフ1」ガナを読み上げます。 
詳し < は親機の取扱説明書） 

• 「設定中の呼出音」^ r フ1」ガナの読み上げ」（電話帳に名前び登録されていない巧手の場合には 
「電話番号の読み上げ」）をくり返します。 

例：呼出音び pv ル1」、フ U ガナび r アツシタタ曲」の場合 

「プルルルルルル」-►「マツシタタ□ウさんです」一 r プルルルルルル」一 
「マツシタタロウさんです」… 

• 非通知、公衆電話、表示圏外の巧手から電話びかかってさたとをは、 r 非通知です」、 r 公衆電話です」、 
r 表示圏がです」と音声でお知らせします。 

• 増設した親機によっては、着信読み上げを利用できません。（咳=4已ページ） 

■解除するとさ 

ろ令のののの令巧けシ」を選び令る今店） 


グループ読み上げについて (ナンバー.ディスプレイご利用時) 


親機の電話帳に登録している巧手から電話びかかってさたとさに、該当する親機の電話帳のグループ名を読み 
上げるよラにすることびできます。親機で r グループ読み上げ」を r あり」に設定すると、子機でも親機の電話帳の 
グループの名前を読み上げます。詳し < は （ KT 親機の取扱説明書） 

• 「設定中の呼出音」^「グループの名前読み上げ」^「フ U ガナの読み上げ」（電話帳に名前び登録されて 
いない巧手の場合には r 電話番号の読み上げ」）を < り返します。 

例：呼出音び pv I 川、グループの名前び r トモダ' チ」、フ U ガナび 口、、州 夕□り」の場合 

「プルルルルルル」-►「トモダチ」-►「マツシタタロウさんです」-プルルルルルル」一 
「トモダチ」-►「マツシタタ□ウさんです」… 

• 情信読み上げ」を「灿に設定しておいてください。けシ」に設定するとグループ読み上げは働きません。 

( KT 上記） 

• 増設した親機によっては、グループ読み上げを利用できません。（咳=4已ページ） 


C お知5せ） 

• 着信読み上げの音量は 

• 呼出音量（隨^38ページ）の設定によって変わ0ます。 

• 通常の呼出音に比べて、ルさくなります。 

♦ テ機の着信読み上げび「アリ」になっているとき 

• 親機の着信読み上げび「なし」になっていると、モ機の着信読み上げは働さません。 

• 親機の着信読み上げび「電話帳」になっていると、子機ち親機の電話帳に登録されていない相手の電話番号は読み 
上げません。 

♦キヤツチホン•ディスプレイをご利用時、通話中にキヤツチホンび入っても上記機能は働さません。 

♦ 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。 


ナンパ-ディスプレイヴ I ビス 
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音の設定 c 呼出音 • 音量 ） 


呼出音を変える 


電話び 
かかって 
さたとさの 

呼出音を 
変える 


呼出音を選ぶ 



押す 

押す 

押す 


3ピダ对ン 


3ピダシオン 


へ、、ル I 


へ、、ル I I 




へ、、ル2 


巧一る今/§ 

押す 押す 押す 

♦ 選んだ呼出音 
び鳴0ます。 


■ 呼出音の種類 



内容 

ベル 

8種類のベル 

メ 

JUPITER 

□ 

ヴァルキューレの騎行 

デ 

CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ） 


くるみ割り人お 


ベル目〜8 : ◎2011 Akiyuki Ishida Creative Room . 

Associate with Office Y.K All Rights Reserved . 

メ □デイ：◎2006 Copyrights Vision Inc . 


• 内線電話/ドアホンの呼出音は変更でをません。 


音①大ささを変える 


音量の種類 

変え5れるとさ 

変え5れる範囲 

呼出音量 

(外線/内線/ドアホン/窓センサー*) 

呼出音び鳴っているとき/待機中 

8 段階+ r 切」 

受言舌音量 

通話中/待機中 

己段階 

スピーカー音量 

ス片力-ホン 

^を押したとを/留守電再生中/ 

音声内線呼出中设ける側ン待機中 

己段階 


《待機中のみ 


音量を 

変える 

(呼出音量/ 
受話音量/ 
スピーカー 

な^、 

曰里； 


待機中に 音量の種類を選ぶ 音量を変える 



音量 音量 音量 


または^ 


押す 

押す 

押す 

3ピダシすンリョウ 



グユワすンリョウ 


化"ダシむリョウ 

スピ-力-むリョウ 


J 1111 大 


押す 

参逞んだ音量で呼出音 
び鳴りまず。 


押す 


押す 


• 呼出音を「切」（鳴 S さない）に設定するには 

音量を変えるとさに最ル音量で巧ず。巧ずと解除) 


• 呼出音び鳴っているとき' 通話中' 留守電再生中など（待機中でないとを）に、音量を変えるには 

巧押す 


参内線電話/ドアホンの呼出音や、報巧レベルを r ヒクイ」に設定しているときの窓センサーの報巧音は、 r 切」に 
してち最ルで鳴ります。 

38 報知レベルを「知イ」に設定しているときの窓センサーの報知音は、最大音量になります。 






































キーロックを巧う 


お掃除などのとき、誤操作を防ぐためテ機の操作ボタンを受けつけないよラにでをます。 



-キー □ック 


子機での 
操作を 
でさない 
よラにする 


■設定するには 

「ピッ」と鳴るまで 

み引3砂しツ上押す 


■ 解除するには 

「ピッ」と鳴るまで 

(な a 13秒しツ上押す 


キ-□ツクヲ 


キ-□ックヲ 

セツテイシ7シタ 


カイシ''ョシ巧夕 


お知5せ） 

>キー□ックを設定すると、 

• 電話をかけることはできません。 （ ri 10 」「 1 19」などの緊急連絡先にちかけることはできません） 

• 呼出音び鳴っているとさに、通話拒否 （ PS ' SO ページ）やあんしん応答 （ bs =22 ページ）の操作をすることはでさます。 
• かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはで舌まず。 

• 通話中は一時的にキー□ックび解除されます。通話を終了すると再度設定されまず。 

• 子機のボタンを巧ずとディスプレイに次のように表示します。 


キ-□ックカイシ''ヨ A 
[が3ピヨウむ 


音の設定(呼出音.音量)/キ— □ックを使ラ 
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機能-質 


• お買い上げ時は 、I _ I 巧の値に設定されています。 

• 増設した親機によっては、 r 着信読み上げ」は表示されません。 

■変更するときは F 1 _、コー ド番号を^選ぶ または ^ 口 V 任品 

し」 > 巧す >し ド* 数字などを入カパこ^ ，凹 

押す 押す _ 押す I 押す 

一覧表に設定手順びあるちのはそれに従います。 


内容〈機能名〉 

コード番号 

設定値/設定手順 

ページ 

モ機に名前を付ける（内線呼出時に 
巧手側に表示） 〈子機の名前〉 

のののの 

名前を入力 

1 己 

モ機の呼出音 〈呼出音〉 

のののの 

^押す 

1へ''1レ11〜8、 JUPITER 、 ウ''アルわ-レ、 
CANTATA 、 クルミワに:4。ヨウ 

38 

充電台から取るだけで電話を受ける 

〈オフフック応答〉 

のののの 

アリ、 1 ナシ 

- 

•ゎ:货、疆 '懲"で到ブる。 

どのキーを押してち電話を受ける 

(以〇 〇画副 

〈エニーキーアンサー〉 

のののの 

1 アリ1、ナシ 

•か货、遇)、 懲ンで受ける。 

16 

ボタンを押すたびに r ピッ」と鳴らす 

〈キー確認音〉 

のののの 

1 アリ1 (鳴らす）、ナシ（鳴らさない） 

- 

保留中、 4 砂ごとに「ピーッ」と鳴らす 

〈保留通知音〉 

のののの 

1 アリ1 (鳴らす）、ナシ（鳴らさない） 

18 

充電台から取るだけで電話をかける 

〈クイック通話> 

のののの 


- 

アリ、 1 巧 


ナンバー•ディスプレイサービスで巧手に 
よって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉 

のののの 

電話帳のグループ （1 〜 9) ' 非通知- 
公衆電話' 表示圏外ごとに設定。 

36 

誰からかかってをたかを音声でお知らせ 

〈着信読み上げ〉 

のののの 

1 アリ1、ナシ 

•アリ：親機の r 着信読み上げ」の設定に 
従います。 

37 

留守応答中に、応答メッセージや巧手の声 
をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉 

のののの 

1 アリいシ 

34 

電話帳に登録する 〈電話帳登録〉 

のののの 

2日ページの r 名前を入力する」からの 
操作を行ラ 

26 

モ機の電話帳の内容を親機または別の子機 
に転送 〈電話帳転送〉 

のののの 

31ページの「転送先を選ぶ」からの 
操作を行ラ 

• 増設した親機によっては、転送先は 
選べません。 

30 

モ機の電話帳の内容をすべて消去 

〈電話帳全消去〉 

のののの 

る♦ろ 

- 

モ機を増やす（先に親機の設定び必要） 

〈子機増設〉 

のののの 

F 2 

12 

モ機を減らす 〈子機減設〉 

のののの 


13 

すべてお買い上げ時の設定に戻す 

〈出荷時へ戻す〉 

のののの 

F 2 、 F 1 、 F 2 

CZD^CZD … ••►cD 

吕 


ディスプレイ 
なが 5 

&-> 機自目名1を選ぶ 


機台目お語ぶ 

■「了が-が。 1 は*テエけ，りか"]キノナマ I 



诚目ヒ'ご巧 u 、 

L 



A 
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窓センヴーをほう 


親機に別売品の窓センサーを接続すると、子機で窓の開閉状態を確認でをます。また、窓び開いたとさに子機び 
音と表示でお知らせします。詳しくは（隐=親機の取扱説明書） 


窓の開閉状態を見る 


F 1 

口 

押す 


「7ドセンサ-」を選ぶ 

.な 


ェ U アを選ぶ 


偏く） 


押す 



窓の開閉 
状態を見る 
(センサー 
情報） 


1キノウト如クモ-ド1 

1センサ-グヨウホウ 

マドセンサ- 

ホウチ LA " ルセッテイ 

1 [い]巧 


I リア1 
(3 ウシツ 1) 

ス/ V 'テトシ"テイ巧 


(続さ) 



健) 

押す 


押す 押す 

>還択したエリア 
の状態び表示 
されます。 

>登録されている 
エリアのわ 
逞択でさます。 



選巧した窓の状態び表示されます。 


窓の状態表示について 

r ステトシ'’テイ巧」：エ U ア内の窓びすべて閉まっています。 
r アイテイル7ドアリ」：エ U ア内に開いている窓びあります。 
ただし、圏外（電波び届いていない）や、電池交換び 
必要な窓センサーちある場合は、 r カクつ '方クタ''サイ」び 
表示されます。 

r カクこ'ノシテクタ''サイ」：エ U ア内に圏外（電波び届いていない）や、 
電池交換び必要な窓センサーびあります。 


r トシ'’テパス」：窓び閉じています。 

r アイテイの」：窓び開いています。 

r ケンカ''イ」：通信でさない窓センサーびあります。 

窓センヴーの接続を確認して < ださい。 
r テ'’'ノチキ'’レ」：電池交換び必要な窓センサーびあり 
ふ 〇 


び開いたとき（報知レベルと動作について） 


窓び開いたとを（窓センサー反応時）の動作は、親機での報巧レベルの設定によって変わります。 



■報知レベルを設定ずるとさ 

報ミ日レベルは、けンけカイ)」、 r オン化クイ)」、「切から選択できます。 
F 1 「― ，' L、.u ，一、—.ッ， F 2 


)A R ドセンサ-」を選ぶ r ホウチレ/ V 'ルセツテイ」を選ぶ I 

^報ミ日レベルを選ぶ A 4 /!] 


お知 5 せ0 

報巧音び鳴っているとさは、外線-ドアホンか6の呼び出しびあってち呼出音は鳴0ません。 
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報知レベル 

本機の動作 

オン（高い） 

開いた窓の王し 

7ドがアキで/夕 
ワシツ 1(7 ド 1) 

■ 報知音を u 

ア名と窓の番号び表示される 

「プルルルプルルル」と約3分間鳴る 
参音量は、呼出音量の設定にかかわ5ず、 

最大音量で鳴0ます。 

二めるには A または/ 切1 押す 

オンり氏い） 

開いた窓の王し 

7ドがアキで/夕 
ワシツ 1(7 ド 1) 

J ア名と窓のま号び約10砂間表示される 

「ポンポンポンポン」と鳴る 
♦ 音量は、設定した呼出音量で鳴ります。 

(「キリ」のとをはレベル r 1 」 で鳴0ます） 

オフ 

報知音は鳴りません 


機能 I 覧/窓センサ—を使ラ 



































壁(巧）に掛ける 

別売品の「壁掛け用木ねじ.ワッシャー」（陪4已ぺージ）で充電台を壁掛けできます。 



- A 迂思 I — 

壁掛けにずるときは、落下しないようにしっかりと取り付ける 


落下により、破損やけびの原因になることびあります。 

•石こラボード、 ALC (置量気泡コンク U - 卜）、コンクリートブロック、 

厚さ18 mm し i (下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定のち法で取り付ける。 
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壁掛寸法のめやす 


分 


25 mm 
- 







































r ちい電池パックはリヴイクルに… 

参この製品には、ニッケル水素電池を 
使用しています。 

参ニッケル水素電池はリサイクル 
Ni-MH 可能な貴重な資源です。 

• 交換後不要になった電池パック、 

および使用済み製品から取り 
外した電池パックの U サイクルに 
際しては、シヨートによる発煙- 
発火のおそれびあ0ますので、 

端子を絶縁するためにテープを 
貼るかポ U 袋に入れて U ヴイク 
ル協力店にある充電式電池回収 
BOX に入れてください。 


参 U サイクル協力店のお問い合わせは、 
下記へお願いします。 

♦製品、ニッケ j レ水素電池ノ \ ックを ご購入 
いただいた販売店 
• 一般社団法人 JBRC 

および充電式電池 U サイクル協力店 
<らぶ事務局 

一般社団法人 JBRC のホームぺージ 
http://www.jbrc.net/hp/ 


• U サイクル時のお願い 

• 電池パックはショートしないよラにして 
<ださい。火災•感電の原因になります。 
• ビニールカバー （被覆 •チュー フなど） を 
はびさないで < ださい。 

• 電池パックを分解しないでください。 





を 

0 


ちい電池パック 
を夕'!■す 


新しい電池パック 
を入れて、充電する 

(豚] 4 ページ） 


■ 別売品 （ KX - FAN 已已） を使う （陪4已ぺージ） 
♦ 仕様：ニッケル水素電池 • DC 2.4 V 目日日 mAh 


電池パックを交換ずる 

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電してち通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換 
して < ださい。 


壁(柱)に掛ける/電池パックを交換する 














お手入れ 


お手入れするとをは、電源コードをコンセントから 
抜いてください。 



粉せつけん • ベンジン • シンナー•ワックス-石油' 
熱湯などは使用しないでください。 

また、殺虫剤' ガラスク1」 -ナ ——ヘアスプレー 
などをかけないで < ださい。 

(変色、変質の原因になります） 


仕様 



電源 

専用こッケル水素電池 
(品番： KX-FAN 己己） 

(DC 2.4 V) (6 己日 mAh) 

がお寸法 

(高さ x 幅 x 奥行） 

約17己 X 48 X 3日 mm 

質量 

約1已〇巨（電池パック含む） 

使用環境 

温度己で〜3己て： 

湿度4日〇/〇〜8己〇/〇 

無線通信方式 

1.9 GHz TDMA-WB 

使用時間 

連続通話時間：約已時間**1 
待受時間 ：約150時間※1 

充電時間 

約10時間** 2 

使用可能距離 

約1日日 m / 見通し距離 


《1充電完了した状態で、使用環境温度び20で 
のとを。 

《2使用環境温度び20で、電源電圧び AC 100 V 
のとさの時間です。使用環境温度び低いとさや、 
電源電圧び低いとさは、充電時間び長くなります。 


子機用巧電台 


電源 

AC100 V (己0 Hz/60 Hz) 

消費電力 

待機時：約 0.3 W 

(モ機を充電台から列して 
いるとさ） 

充電時：約 0.8 W 

がお寸法 

(高さ x 幅 x 奧行） 

約47 X 73 X 90 mm 

質量 

約1已已呂 

使用環境 

温度日て:〜3己て： 

湿度4已％〜8己％ 
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増設可能な巧機と利用でをない機能 


増設でをる親機は追加になることびあります。 

増設した親機によって、利用でをない機能びあ D ます。 


設巧能な親機の品番 
シリーズ） 

機能 

八’ーソナルファクス コ 

-ドレス電話機 

KX - 

V 巳- 

PD 301 

PD 701 

GD 21 

GD 已] 

前か S 録音 （陪19ぺージ） 

〇 

〇 

X 

〇 

親機への電話帳乾送 

牺 3 日ぺージ） 

〇 

〇 

X 

〇 

内線電話の音声呼出 

牺 23 ぺージ） 

〇 

〇 

X 

〇 

ファクス受信 （防 33 ぺージ） 

〇 

〇 

X 

X 

着信読み上げ/グループ読み上げ 

(腐37ぺージ） 

X 

〇 

X 

〇 


C お知 5 せ） 

♦ 本機は無線通信に1 .9 GHz 帯を使用しています。 

2.4 GHz 帯を使用している親機には増設できません。 


別売品 


(ごま文は、お買い上げの販売店にお申し付けください） 

価格は 20]] 年]0月現在のをのでず。 


品 名 

品 番 

希望ル売価格 

コードレス子機用電池パック 

お買い上げの販売店にてお取 D 寄せとな0まず。 

KX - FAN 己己 

1,890円(税抜1,800円） 

壁掛け用木ねじ•ワッシャー 

お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。 

KX-AN 162 

210円(税抜200円） 


別売品は販売店でお買い巧めいただけまず。 

ノ（ナソニックの家電製品直販サイトり（ナセンス」で 
お買い巧めいただけるをのをありまず。 

詳しくは r パナセンス」のサイトをご覧ください。 

CLUB Panasonic 

PatiaSense http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 



お手入れ/仕様/増設可能な親機と利用でさない機能/別売品 
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保証と アフターサービス ( よくお読みください) 


ご相談の 
前に 


①親機の「困ったと走」をご確認ください。 

⑨パナソニック総合お客様ヴポートヴイトの「よくあるご質問」「メールでの 
お問い合わせ」などちご活用 < ださい。 

http://panasonic.co.jp/cs/ 


使いかた • お手入れ • 修理などは… 

■まず、お買いホめ巧へご相談ください。 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 

販売店名 

電話 （ ） 一 

お買い上げ曰 年月 曰 


修理を依頼されるとさは… 

上記①でご確認のあと、直らないとをは、まず 
電源プラグを抜いて、お買い上げ曰と下記の 
内容をご連絡ください。 


製品名 

増設モ機 

品番 

KX - FKD 401 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


♦保話期間中は、保話書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていたださますので、 
おそれ入りますび、製品に保話書を添えてご持参ください。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 ] 【持込修理対象商品】 

ただし電池パックは、消耗品ですのでな証期間内でち「有料」とさせていただをます。 


♦保話期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。 


※修理料金は、次の内容で構成されています。 
商ホ即 診断•修理•調整 • 点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料代 
I 出張料 I 技術者を派遣する費巧 


《補修用性能部品の保有期間 I 已年 I 

当社は、この増設テ機の補修用性能部品 
(製品の機能を維持するための部品）を、製造巧ち 
切り後5年保有していまず。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、巧の窓口にご相談ください。 

ご使巧の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります 

♦使いかた • お手入れなどの 

ご相談は . 


パナソニックフアクス •電話機ご相談窓口受け I 岸遣0時 


電話 


フリー 
ダィャル 


函0120 -878-983 

《携帯電話 • PHS からをご利用になれます。 


♦修理に関するご相談は 


電話 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 



0120 -878-554 

※携帯電話’ PHS ひらちご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の r 修理ご相談窓□」におかけください。 


に相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り巧いについて】 

ノ f ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用 
させていただを、ご相談内容は録音させていただをます。また、巧 D 返し電話をさせていただくとをのために 
発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 
理由びある場合を除き、第=ちに開示 • 提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただき 
ました窓□にご連絡ください。 


■•ん Ul— 

参停電などの外部要因によ0、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を 
負えない場合ちございますので、あ5かじめご了をください。 

参修理を依頼する前に、9ページの「個人情報について」を必ずお読みください。 
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■各地域の修理ご相談窓 □ ^^電話蚕号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区.時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合げございます。 



木し 

幌 

巧 

(011)894-1251 

礼幌巿厚別区厚別南 2 了 目 1 7-7 

北海道地区 

m 

川 

巧 

(0166)22-3011 

姐 J II 巿 2 条通 1 巨 T 目] 166 

tu- 

巧 

広 

巧 

(0155)33-8477 

帯広巿西 2 □条化 2T 目 23-3 


画 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西お梗己召目ま地 241 (函館流通卸センター内） 


青 

森 

巧 

(017)77 己-0326 

青森市大字お田字豊田 364 


秋 

田 

巧 

(018)868-7008 

秋田巿外旭川字ル谷地 3-] 

東北地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡巿厨川已 T 目]- 43 

宮 

城 

巧 

(022)387-1117 

仙台市曽城野区扇町 7-4- 18 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山形巿平清水 1T 目 1-7 曰 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

郡山市亀田 1T 目日 1-1 巳 


栃 

木 

巧 

(028)689-25 曰5 

宇都宮巿上戸祭 3T 目 3- 19 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋市箱田町 32 己-] 


巧 

城 

巧 

(029)864-87 曰6 

つくば市筑穂 3T 目]已 -3 


埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶り怖赤堀 2T 目 4-2 

首都圍地区 

千 

票 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広己 T 目日-己 


東 

京 

巧 

(03) 己 477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 了目 26-1 7 


山 

梨 

巧 

(05 己)222-己822 

甲府市宝 1 了目 4-1 3 


巧熟 II 

巧 

(045)847-9720 

横浜巿港南区曰野己 T 目 3-1 巨 


新 

漏 

巧 

(025)286-0180 

新漏巿東区東明 1T 目 8- 14 


石 

川 

巧 

(076)280-6608 

金沢市玉鲜 2T 目 266 番地 


畳 

山 

巧 

(076)424-2549 

富山市根塚町 1T 目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋町 2T 目 14 

中部地区 

長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

松本巿寿：!ヒ 7T 目 3-]] 

静 

岡 

巧 

(054)287-9000 

静岡市駿巧区高松 2T 目 24-24 


愛 

知 

巧 

(052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


岐 

阜 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中請 4T 目 42 


二 

重 

巧 

(059)254-5520 

津市义居野村町字山神 42] 


滋 

ホロ 

巧 

(077) 己82-己021 

守山市水保町] ] 6 目番地の] 


京 

都 

巧 

(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中河原 3 番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)7730-8888 

大阪巿城東区関目 2T 目]己-己 

奈 

良 

巧 

(0743)59-2770 

大巧郡山市筒井町 8 □□番地 


和歌山 

巧 

(073)47 己-2984 

ネ□歌山市中島 4 目目-] 


兵 

庫 

巧 

(078)796-3140 

巧戸市須磨区弥巧台 3 了目] 3-4 


鳥 

取 

巧 

(0857)26-9695 

鳥取市ち長 2 日巳-] 


米 

子 

巧 

(0859)34-2129 

米デ巿米原 4T 目 2-33 


松 

江 

巧 

(0852)23-1128 

松江巿平成町 182 番地 14 

中国地区 

出 

雲 

巧 

(0853)21-3133 

出雲市渡橋町 416 

お 

田 

巧 

(08 己 5)22-6629 

お田市下府町 327 -目 3 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山巿北区野田 3T 目 2 日蚕 8 号 


広 

島 

巧 

(082)295-5011 

に 島 市西区南観音 1 了目] 3 -己 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山□巿ル郡下郷 220 -] 


香 

川 

巧 

(087)874-3110 

高松市国分寺町国分 3 日日番地 3 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-02 曰3 

徳島巿沖お 2T 目 36 

局 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2-1 目 


賣 

媛 

巧 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡お部町 y V 倉 7 已 - ] 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰市春曰公園 3T 目 48 


化 

カロ 

巧 

(0952)26-9151 

佐賀巿鍋島町大字 y V 戸字上深町 3044 


長 

崎 

巧 

(095)830-1658 

長崎市東町 191 目- 1 

九州地区 

大 

分 

巧 

(097) 己 56-381 已 

大分市款原 4T 目 8-35 

宮 

崎 

巧 

(0985)63-1213 

宮崎巿本郷北方字草葉 2 日 99-2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本巿健軍本町 12-3 


鹿巧島 

巧 

(099)250 己657 

鹿児島市与次郎 1T 目日- 33 


大 

島 

巧 

(0997)53-5101 

奄美市名瀬朝仁町 1 1-2 

沖縄地区 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城間 4T 目 23-1 1 



所在地、電話番号は変更になることがありまずので、あらかじめご了承ください。 

最新の「备地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0511 


保証とアフターサービス 
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■本機は日本国内用に設計されていまず。国外での使用に巧ずるサービスはいたしかねまず。 
■ This product is designed for use in Japan . 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan . 

本機の製品情報をホームぺージで見ることびできまず。 http :// panasonic . jp / fax / 

別売品は… （4 己ぺージをご覧ください） 


参使いかた 
ご相談は • 


お手入れなどの 


ご相談の前に 


親機の r 困ったとを」をご確認ください。 

ち記のサポートサイトの r よくあるご質問」 
「メールでのお問い合わせ」などち 
ご活用ください。 


パナソニック総合お客様サボートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


バナソニックフアクス•電話機ご相談窓口受付!&日~口吕〇時 


電話 ミち ル 函。01 20-878-983 

LtdiiMiia ※携帯電話’ PHS か b もご利用になれます。 
■上記ま号がご利用し、ただけなし、場さ 06-6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル 函0120 -878-236 
Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
※上記の內容は、予告なく変更する場合びありまず。ご了承くだでい。 


♦修理に関するご相談は- 


パナソニック <彦理サービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


品ミ丰フリー 

%己白 


ダイヤル 


878-554 

PHS からをご利用になれます。 
上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 




-有料で宅配便による引取 • 配送サービスち承っております。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線のミ居雑時に数分で切れる場合びあります。 

本書の r 保証とアフターサービス」もご覧ください。 


愛情点検 

長年ご使用の増設子機の点検を！ 

の 

こんな 
症状は 
あ 0 ま 
せんか 

• 電源を入れてを動かないことびある。 

• こげ < さい臭いや異萬な音、振動びする。 
• 電源プラグやコードび熱を持っている。 
• 時刻表おび大幅に<るラことびある。 

• その他の異常や故障びある。 

► 

ご使用中止 

事故防止のため、 

電源 プラグを抜いて、 
必ず販売店に点検を 
ご相談ください。 


パナソニックシステムネットワークス株式会社 

干]已 3-8687 東京都目黒区下目黒二了目3ま8号 
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011 
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